UNA NUEVA PLAGA DEL ALCORNOQUE EN 
LA REPUBLICA ARGENTINA (1) 


por NORMA B. DIAZ (2) 


SUMMARY: A new pest of cork oak in Argentine. 


Plagiotrochus suberi Weld (1926) (Hymenoptera—Cynipidae) which produces small 
galls in cork oak, Quercus suber L., is recordered for the first time in the country. The 
ovarian egg, developed larva, pre-pupa, and pupa, are described and figured, and bionomic 
notes are given. The material studied is kept in the collections of the La Plata Museum. 


El objeto de este trabajo es señalar la presencia en la República Argentina de la 
especie Plagiotrochus suberi Weld, un himenóptero cinipoideo de la familia Cynipidae, 
que produce agallas poco aparentes en las ramitas del alcornoque, Quercus suber L. Según 
Milano y Dimitri (2), esta planta es de gran porvenir económico en el país debido a que su 
crecimiento y desarrollo es tan óptimo como en su región de origen; la capa de corcho 
que produce es gruesa y de buena calidad, pudiendo explotarse en lugares de clima seco y 
cálido tales como San Luis, Córdoba y otras provincias. 

Plagiotrochus suberi Weld, es una especie de origen holártico, que seguramente debe 
haber llegado desde América del Norte o tal vez de Europa, con la planta que ataca. 

Los primeros ejemplares que hemos examinado proceden de General Pico (La Pam- 
pa), y nos fueron enviados por el agrónomo Juan Willamson. Posteriormente tuvimos 
oportunidad de hallarla en la ciudad de La Plata. Damos a continuación los datos corres- 
pondientes a esta especie, agregando algunas observaciones bionómicas y la descripción de 
los estados preimaginales. Todos los materiales estudiados quedan incorporados a las 
colecciones del Museo de La Plata. 


Plagiotrochus suberi Weld 
Plagiotrochus suberi Weld, 1926. Proc. U.S. nat. Mus. 68 (10): 47. 


HUEVO OVARICO (figs. 5 y 6): Los huevos son de forma elíptica y presentan un 
largo pedúnculo tubuliforme ensanchado en su tercio distal. La longitud del cuerpo y el 
pedúnculo están en la relación 1: 2,37. El corion es translúcido y sin estructuras. La 
membrana vitelina acompaña al corion en toda su extensión, inclusive en la zona del 
pedúnculo. Longitud del huevo: 1484, ancho: 83,251, longitud del pedúnculo: 351,54. 


(1) Trabajo realizado en los Laboratorios de la División Entomología de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de La Plata. 


(2) Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
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Figuras 1—6. Plagiotrochus suberi Weld, hembra agámica. 1, corte longitudinal de una agalla mostran- 
do celdas con pupas; 2, agallas con orificios de salida; 3, ramitas con agallas; 4, corte transversal de la 


misma; 5 y 6, huevos ováricos. 


LARVA DESARROLLADA (fig. 9): Blanco-amarillenta. Cabeza, tórax y abdomen, 
bien diferenciados. Mandíbulas fuertemente esclerotizadas y provistas de tres dientes. Los 
tres segmentos torácicos claramente delimitados. Abdomen con 8 segmentos visibles. 
Longitud 1.7954. Las tres regiones se encuentran en la relación 1: 4,3: 9,8. 
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PREPUPA: Blanco-amarillenta, con la última exuvia larval adherida; presenta las 
antenas, patas y esbozos alares bien desarrollados. 


PUPA (fig. 8): Patas, alas y antenas desarrolladas, la pigmentación de los ojos se hace 
cada vez más aparente y en forma progresiva se van oscureciendo las diversas-partes del . 
cuerpo, comenzando por la región dorsal del tórax y abdomen, luego la cabeza y la región 
esternal del tórax. En el abdomen se observan muy bien los cuatro primeros segmentos y 
las valvas del oviscapto. La longitud de las pupas oscila entre 1,5 y 2,8 mm. 


HEMBRA AGAMICA (figs. 7 y 10): La descripción original de Weld (1 ), es suficiente 
para el reconocimiento de esta especie. Agregamos figuras de ala y antena. 

P. suberi Weld es muy parecida a P. abdominalis De Santis et Esquivel, 1953, de la 
República Argentina, donde se desarrolla sobre el roble, Quercus robur L. (4); se diferen- 
cia por el menor tamaño del abdomen. 





Figuras 7—10. Plagiotrochus suberi Weld, hembra agámica. 7, ala anterior; 8, pupa; 9, larva desarro- 
llada; 10, antena. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA: La Pampa y Buenos Aires. 


AGALLA (figs. 2 y 3): Aparece como un engrosamiento poco aparente en ramitas de 
3 ó 4 mm de diámetro. Han sido descriptas por Weld (1). 


OBSERVACIONES BIONOMICAS: La oviposición la realiza la hembra en línea recta 
a lo largo de la ramita y tarda aproximadamente 2 minutos entre una postura y la 
siguiente, previo reconocimiento del lugar con un movimiento intenso de las antenas; para 
ello, elige ramitas tiernas. Concluida la operación procede a la limpieza de estos apéndices. 

No nos ha sido posible localizar los huevos en las ramitas, pero hemos estudiado los 
que se encuentran en los ovarios listos para ser depositados, extraídos de hembras oviple- 
nas por medio de la disección y extracción de las gónadas. En cada hembra se contaron 
término medio 50 huevos, en estas condiciones. 

Las larvas se desarrollan en pequeñas celdas individuales, excavadas en la madera, 
inmediatamente por debajo de la corteza (fig. 1). Estas celdillas son ovaladas y dispuestas 
en sentido longitudinal, alineadas una detrás de la otra, y pueden encontrarse en toda la 
extensión de la periferia (fig. 4). Las ramitas atacadas pueden ser reconocidas por los 
abultamientos poco aparentes que presentan y el agrietado de la corteza, (figs. 2 y 3). 

En ramitas de 7 cm de longitud y 4 mm de diámetro se han contado hasta 102 celdas, 
lo que puede dar una idea de los perjuicios que el insecto puede llegar a ocasionar. 

Damos a continuación un cuadro con las dimensiones en milímetros de 10 celdas 
ocupadas por pupas. 


Celda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Largo 2,1 2,2 :23 23 24 23 2,3 25 28 3 
Ancho 1,0 1,1 1,3 09 1/2 1,1 12 1,0 0,8 1,2 


En ramitas de un año se pueden observar los orificios de salida de los adultos, son de 
forma circular y se observan con toda claridad a simple vista (fig. 2). Su diámetro oscila 
entre los 0,5 y 0,8 mm, predominando los de 0,5 y 0,6 mm. En ramitas de 3,5 cm y 4 mm 
de diámetro se llegaron a contar hasta 27 perforaciones. La relación entre el número de 
celdas y orificios de salida observados en el laboratorio, nos indican que cuando las 
ramitas fueron cortadas se había obtenido un 50% de los adultos aproximadamente. 

En condiciones de laboratorio las hembras agámicas alimentadas con azúcar humede- 
cido, viven alrededor de 6 días. 
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